MARELLI 

SCHEMA ELETTRICO 121 B 



ATTENZIONE • A partlre dalla ma tricola N. 12931 I* valvol* 6SA7 • ASK 7 
vongono loiUtuit* riip*ttivam*nt* doll* valvol* mtniatuia 6 BE 6 • A BA 6. 




















